Mgr. ZDZISŁAW ADOLF 


CHENDYNSKI 


emer. Wicedyrektor Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie, 
odznaczony dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym i Brązowym 
Medalem za długoletnią służbę, Medalem Dziesięciolecia odzyskanej 
Niepodległości 
ur. w Wielopolu dnia 3 czerwca 1879 r., zaopatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 17 września 1946 r. 


Pogrzeb odbędzie się w Tarnowie dnia 19 września 1946 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w środę 18 b. m. o godz. 8" rano w kościele paraf. św. Floriana, o czym zawiadamia 


zona i rodzina. 


Drakarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 18 


Zakład pogrzebowy ,CONCORBIA” 
JANA 
Kraków. ni. Bzc 


